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3M Data Cartridge Tape Characteristics 









Nominal 


















ANSI 




Capacity 














Diameter of 




Minimum 


Nominal 


with a 














LP, EW, 




Tape 


Tape 


Typical 




Recording 




Nominal 






BOT, EOT 




Length 


Width 


Format 1 




Densities 


Tracks 


Coercivity 


Cartridge 


Tape 


Holes 4 " 5 


Product 


(Feet) 


(Inches) 


(Mbyte) 


Formatted 


FTPI 1 " 2 


on Tape 1 


(Oersteds) 


Dimensions (Inches) 


Parked 3 


(Inches) 


DC100A 


140 6 


0.150 


.67 


No 


3,200 


2 


310 


2.415 X 3.188 X 0.470 


Left (BOT) 


0.046 


DC 1000 


185 


0.150 


20 


No 


12,500 


12 


550 


2.415X3.188X0.470 


Left (BOT) 


0.046 


DC1000ALPHAMAT r " 


185 


0.150 


20 


Yes 7 


10,000 


12 


550 


2.415X3.188X0.470 


Left (BOT) 


0.046 


DC 1000 DELTAMAT" 


185 


0.150 


10 


Yes 8 


6,400 


8 


550 


2.415X3.188X0.470 


Lett (BOT) 


0.046 


DC 2000 


205 


0.250 


40 


No 


12,500 


24 


550 


2.415X3.188X0.570 


Left (BOT) 


0.046 


DC 2000 GAMMAMAT'" 


205 


0.250 


40 


Yes 9 


12,500 


24 


550 


2.415X3.188X0.570 


Left (BOT) 


0.046 


DC 2000 KAPPAMAT™ 


205 


0.250 


40 


Yes 10 


10,000 


20 


550 


2.415X3.188X0.570 


Left (BOT) 


0.046 


DC 2000 THETAMAT™ 


205 


0.250 


40 


Yes 11 


10,000 


20 


550 


2.415X3.188X0.570 


Left (BOT) 


0.046 


DC 2080 


205 


0.250 


80 


No 


15,000 


32 


550 


2.415X3.188X0.570 


Left (BOT) 


0.046 


DC 2080 RHOMAT™ 


205 


0.250 


80 


Yes 12 


11,600 


32 


550 


2.415X3.188X0.570 


Right (EOT) 


0.046 


DC2110NUMAT 


205 


0.250 


110 


Yes 13 


20,000 


32 


550 


2.415X3.188X0.570 


Left (BOT) 


0.046 


DC300A 


300 


0.250 


2.9 


No 


3,200 


4 


310 


4 X 6 X 0.665 


Right (BOT) 


0.023 5 


DC 300XL/P 


450 


0.250 


45 


No 


3,200-10,000 


9 


310 


4 X 6 X 0.665 


Right (BOT) 


0.046 


DC600A 


620 


0.250 


60 


No 


12,500 


16 


550 


4 X 6 X 0.665 


Right (BOT) 


0.046 


DC615A 


150 


0.250 


15 


No 


12,500 


16 


550 


4 X 6 X 0.665 


Right (BOT) 


0.046 


DC 600HC IOTAMAT™ 


620 


0.250 


67 


Yes 14 


10,000 


16 


550 


4 X 6 X 0.665 


Left (EOT) 


0.046 


DC 61 5HC IOTAMAT™ 


150 


0.250 


16 


Yes 14 


10,000 


16 


550 


4 X 6 X 0.665 


Left (EOT) 


0.046 


DC 600HW 14 


620 


0.250 


60 


No 


10,000 


11 


550 


4 X 6 X 0.665 


Right (BOT) 


0.046 


DC 6150 


620 


0.250 


150 


No 


12,500 


32 


550 


4 X 6 X 0.665 


Right (BOT) 


0.046 


DC 6037 


150 


0.250 


37 


No 


12,500 


32 


550 


4 X 6 X 0.665 


Right (BOT) 


0.046 


DC6150ZETAMAT™ 


620 


0.250 


134 


Yes 16 


10,000 


32 


550 


4 X 6 X 0.665 


Left (EOT) 


0.046 


DCT 6320 


620 


0.250 


320 


No 


20,000 


26 


550 


4 x 6 x 0.665 


Right (BOT) 


0.046 



1 Values are drive dependent. 
2 FTPI = Flux Transitions Per Inch. 

3 Position of tape when cartridge is new: BOT = Beginning Of Tape; EOT = End Of Tape. 
4 LP = Load Point; EW =. Early Warning. 

5 LP & EW = .023 in. (.584mm); BOT & EOT = .046 in. (1.168mm). 
6 3M specification only. 

Cartridges are formatted for use on specific systems such as Irwin, Data General, NCR, Olivetti, and Zenith. 
Cartridges are formatted for use on specific systems such as Irwin. 

Cartridges are formatted for use on specific systems such as QIC-100, ADIC, Apple, Mirror, and Seagate. 
10 Cartridges are formatted for use on specific systems such as Irwin and Olivetti. 

"Cartridges are formatted for use on specific systems such as QIC-40, Mountain, Archive, Alloy, CMS, and Wangtek. 
12 Cartridges are specifically designed by use on specific systems such as IBM PS/2® Internal Tape Back-up Unit and Irwin 80 Mb. 
"Cartridges are formatted for use on specific systems such as MCD Series II tape drives and other QIC-128 subsystems. 
14 Cartridges are formatted for use on systems which incorporate the 3M HCD-75 and HCD-134 drives. 
15 Cartridges are specifically designed for use on Honeywell Sentinel data cartridge tape drives. 
16 Cartridges are specifically designed for use on specific systems such as ADIC. 



Average Time Saved Using 3M Formatted Data Cartridge Tapes 



QIC-40 42 Minutes/Tape 
QIC-100 36 Minutes 
QIC-110 33 Minutes 
QIC-80 37 Minutes 

Note: Times listed are per unit. 



lrwin-10 36 Minutes Apple-80 82 Minutes 

lrwin-20 41 Minutes 

lrwin-40 77 Minutes 

lrwin-64 96 Minutes 

lrwin-80 (IBM PS/2® Internal Tape Backup Unit) 140 Minutes 



Data Cartridge Drive Compatibility Cross Reference 



Model 


3M Product 




Number 


Number 


Alternate 


3COM 






3SERVER-3 


DC30QXUP 




FILESERVER3-S201 


DC600A 


ORDCei5A,DC300XUP 


FILESEHVEH3-S401 


DC8150 


ORDC6037 


3M 






DCO-1, DCD-2 


DC100A 




DCO-3 


DC300XUP 




HCD-76 


DC600HC IOTAMAT 


OR DC616HC IOTAMAT 


HCD-134 


DC8150ZETAMAT 


OR DC8150 USER FORMAT 


MCO-403,405 


DC2000OAMMAMAT 


OR OC2O0O USER FORMAT 


MCO40/3CSI 


0C2000OAMMAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


MCD-8ERE8 II 


DC2110NUMAT 




ABC COMPUTERS 






DEK CHESTER 


DC300XUP 




ACKNOWLEDGE 






A-1060 


DC600A 


OR0C615Ai0C300XUP 


A-1801 


DC300XUP 




A-4000.1040 


DC2000THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


A-6000 


DC600A 


ORDC815A.DC300XUP 


A-FRAME 


DC2000THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


ADC 






42-101,42-201 


DC300XUP 




42-202.42-203 


DC300XUP 




AOP 






AOP586 


DC300XUP 




562 DATA LIBRARY 


DC600A 


OR DC815A, DC300XUP 


TD440 


OC2000 




MOD 400 FLOPPY TD 


DC2000KAPPAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


634/630 


DC6160 


OROC6037 


ADVANCED DIGITAL INFORMATION CO. 


(ADIC) 


400 SERES 


DC2000GAMMAMAT 


OR OC2000 USER FORMAT 


500 SERES 


0C600HC IOTAMAT 


OR DC815HC IOTAMAT 


800 SERES 


0C8150ZETAMAT 


OR DC8150 USER FORMAT 


LANBACKER4000 


DC2000QAMMAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


LANBACKER8000 


DC2110NUMAT 




MOO 532. 552 LB 


DC800HC IOTAMAT 


OR DC616HC IOTAMAT 


MOO 634 DATA LB 


DC6150ZETAMAT 


OR DC6150 USER FORMAT 


MODEL 400, 440. 460 


DC2000GAMMAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


MODEL 460 


DC2110NUMAT 




ALGO.INC. 






FT-1040 


OC2000THETAMAT 


OR DC2O00 USER FORMAT 


3T-1060 


DC600A 


OROC615A.DC300XUP 


8T-1125 


DC6160 


ORDC8037 


T-1200 


DC300XUP 




T-1600 


OC300XUP 




ALLEN BRADLEY 






AB1770-XJ 


OC100A 




ALLOY COMPUTER PRODUCTS 




esoo-STOR 


DC300XUP 




ACS8000MTU10.1ZU 


DC300XUP 




ACS 8000S 10.12.14 


DC300XUP 




ACS86004ITU4.5.6 


DC300XUP 




APT-25 


DC20O0 




APT-40,40/0 


DC2000 




APT-60 


DC600A 


ORDC815A,DC300XL/P 


AFT-80 


DC600A 


ORDC815A.0C300XUP 


APT-160 


DC6160 


ORDC6037 


DM8-1.IDXCS-100T 


DC300XUP 




DMN-1.0280aC 


DC300XUP 




DRS-232 


DC300XUP 




OS-100 


DC300XUP 




OZ-803 


DC300XUP 




FT-150 


DC6150 


ORDC6037 


FT-60 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


»X6-100T(D6410) 


DC300XUP 




LSI-60,5 


DC300XUP 




MT-25 


DC600A 


ORDC615A.DC300XUP 


OCHCSTOR 


DC600A 


ORDC815A.DC300XUP 


O-STOR 


DC300XUP 




PC-BACK UP 


DC300XUP 





Model 


3M Product 




Number 


Number 


Alternate 


ALLOY COMPUTER PRODUCTS (CONTINUED) 


PC-QICSTOR 


DC600A 


ORDC615A.DC300XUP 


PC-QICTAPE 


DC600A 


ORDC615A.DC300XUP 


PC-STOR 


DCSOCX'JP 




QICSTOR-6300 


DC600A 


OR DC615A. DC300XUP 


QICSTOR-PLUS 


DC600A 


OR DC615A. DC300XUP 


RETRIEVER 40 


DC2000THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


RETRIEVER 60 


DC2000THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


RETREVER 120 


DC8150 


ORDC6037 


SL-60/25 


DC600A 


OR DC615A, DC300XUP 


SL60/51 


OC600A 


ORDC815A.DC300XL/P 


TAPE SYSTEMS 


DC2000THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


ALPHA MICRO SYSTEMS 




621 


DC300XUP 




AM621 


DC6150 


ORDC6037 


AM625 


DC6150 


ORDC6037 


AM1100E 


DC6150 


ORDC6037 


ALTOS COMPUTER SYSTEMS (ACS) 




1021,1041,1044 


DC300XUP 




1066,2066,3086 


DCeOOA 


OR DC61&A, DC300XL/P 


286T 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


306B.3068EP 


DC600A 


OR DC615A. DC300XL/P 


366-1000 


DC6150 


ORDC6037 


386-2000(60) 


DC600A 


ORDC615A.DC300XUP 


386-2000(120) 


DC6150 


ORDC6037 


386-2000 (150) 


DC6150 


ORDC6037 


486T. 586T. 686T 


DC600A 


ORDC815A,DC300XL/P 


886T.986T 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


ACS8000-MTU10 


DC300XUP 




ACS8000-MTU12 


dcsooxup 




ACS6000-MTU14 


DC300XUP 




MTU1.MTU2.MTU3 


DC300XL/P 




MTU4.MTU5.MTU6 


DC300XL/P 





ANALOG & DIGITAL PERIPHERALS, INC. (ADPI) 

ESITAPE(40MB) DC2000 THETAMAT OR OC2000 USER FORMAT 

FEEDBACK 340 DC300A 

FEEDBACK 350,351 DC300XUP 

FEEDBACK 354,344 DC300XUP 

FEEDBACK 364 DC300XUP 

MODEL 1.2 DC300XL/P 

ANALOG SERVICES 

MACSYM DC100A 

ANKER DATA SYSTEMS 

ADS/MTS DC300XL/P 



ANRITSU 

DMT 730JGWP 
DMT730KGJKP 



DC300XUP 
DC300XUP 



APOLLO COMPUTER (HP) 

A-ADD-STCA DC300XL/P 

APPLE COMPUTER 

TAPE BACKUP 40SC DC2000 QAMMAMAT OR D2000 USER FORMAT 

APPUED DATA COMMUNICATIONS 

42 DC300XL/P 



APPUED DIGITAL DATA SYSTEMS (ADDS) 

ME°NTOR 3000 DC300XL/P 



MENTOR 2000 
MENTOR 2500 
MENTOR 5500 
MENTOR 1700 
MENTOR 6000 
MULTWISION 

APTEC 

MT1000 

MT1030 

MT1050 

PCTAPE-60 

PCTAPE-A 

PCTAPE-AT 



DC600A 
DC600A 
DC6150 
DC600A 
DC6150 
DC300XUP 

DC1000 

DC1000 

DC1000 

DC600A 

DC300XUP 

DC600A 



ORDC615A.DC300XUP 

OR DC615A. DC300XL/P 

ORDC6037 

OR DC615A, DC300XUP 

ORDC6037 



ORDC815A.DC300XL/P 
ORDC615A.DC300XUP 



2- 



Data Cartridge Drive Compatibility Cross Reference 



Model 


3M Product 




Number 


Number 


Alternate 


ARCHIVE CORPORATION 




06C 


DC600A 


DC615A. DC300XL/P 


09C 


DC300XL/P 




3800 


DC2080 


USER FORMAT 


ADAM III 


DC600A 


OR DC615A. DC300XUP 


FT60.ST600 


DC600A 


OR DC615A. DC300XL/P 


HORNET 5580 


DC2080 




QIC 120 


DC6150 


ORDC6037 


SCORPION 5920 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


SCORPION 5945 


DC600A 


OR DC615A. DC300XUP 


SIDEWINDER 3020 


DC300XL/P 




SUP.SCRPION 5125L-1 


DC6150 


ORDC6037 


SUP.SIDEWNDER 9020 


DC600A 


OR DC615A, DC300XL/P 


SUP.SIDEWNDER9045 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


SUP.SIDEWNDER 9050 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


VIPER-125 


DC6150 


ORDC6037 


VIPER-150.VP150.2150 


DC6150 


ORDC6037 


VIPER-320.2320 


DC6320 




VIPER-60VP 60,2060 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


XL 3240 


DC2000THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


XL 5240. 5540 


DC2000 THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


XL/HORNET (5580,3580) 


DC2000 


OR DC2000 USER FORMAT 



Model 3M Product 

Number Number 

BULL HN (SEE HONEYWELL BULL) 



Alternate 



BTI 

4000,5000,5000/ES 
4800,6000,8000 



DC300XL/P 
DC300XL/P 



BURROUGHS (SEE UNISYS) 
CADO (SEEVERSYS) 



CALCOMP 

7500 SERIES 
SLIMLINE 300 
SYSTEM 25 



DC300XL/P 
DC300XL/P 
DC300XL/P 



AST RESEARCH, INC. 

AST 286-40 DC600A 

MICROSTOR DC1000 

4000 SERIES DC600A 



ORDC615A.DC300XL/P 
ORDC615A.DC300XL/P 



CAUPER (CALIFORNIA PERIPHERALS CORP.) 

CF-40 DC2000 THETAMAT OR DC2000 USER FORMAT 

CP-60 DC600A OR DC615A, DC300XL/P 

CF-80 DC2080 USER FORMAT 

CP-125 DC6150 ORDC6037 

CP-150 DC6150 ORDC6037 

CP-320 DC6320 

CAMBRIDGE DIGITAL SYSTEMS 

PDP-11/23 DC300XL/P 



AT4T 






CENTURY DATA SYSTEMS 




3B, MOD 2, 5, 10 


DC600HW 




MARKSMAN T SERIES 


DC300XL/P 




3B2/400, 500,600 


DC600HW 










6386 (60 MB) 
6386 (150 MB) 


DC600HW 
DC6150 


ORDC6037 


CHARLES RIVER DATA 




UNIX PC 


DC600HW 




HD11 


DC300XL/P 




6300 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


UNIVERSE 200 
UNIVERSE 400 


DC300XL/P 
DC300XUP 




AUTOMATED MARINE 




UNIVERSE 600 


DC300XL/P 




AUTO NAV. 3030 


DC100A 




CIPHER DATA PRODUCTS 




AVIV 






400. 440 SERIES 


DC300XL/P 








5125. 5210 


DC6150 


ORDC6037 


TFS903 


DC300XUP 




5130S 


DC600A 


ORDC615A.DC300XUP 








5150.5150F 


DC6150 


ORDC6037 


BANYAN SYSTEMS 






5180S 


DC6150 


ORDC6037 


BNSNETWRK SERVER 


DC600HW 


ORDC615A.DC300XL/P 


525, 526 SERIES 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


CNS NETWRK SERVER 


DC6150 


ORDC6037 


540. 550 SERIES 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


DTSNETWRK SERVER 


DC600HW 


OR DC615A, DC 300XL/P 


540-511 & 540-611 


DC300XL/P 




VINES 60MB 


DC600HW 


ORDC615A.DC300XL/P 


540-711 


DC600A 


OR DC516A.DC200XLP 


VINES 150MB 


DC6150 


ORDC6037 


540F/PLUS 


DC6150 


ORDC6037 








5400 


DC600A 


ORDC615A.DC300XLP 


BARRINGTON 


NONE 


PREFORMATTED 


5400/PLUS 

5425F.5125F 

5525FD 


DC6150 
DC6150 
DC6150 


ORDC6037 
ORDC6037 
ORDC6037 








51130 


DC600A 


ORDC615A.DC300XLP 


BASIC FOUR 






51180 


DC6150 


ORDC6037 


6903,6400 


NONE 




55388S DUAL SYS. 


DC6150 


ORDC6037 


SERIES 200,400.600 


NONE 




5550FD 


DC6150 


ORDC6037 


SERIES 2000,7000 


DC300XL/P 




FLOPPY TAPE 5210 


DC600A 


OR DC615A, DC300XL/P 








PC125 Fl 


DC6150 


ORDC6037 


BAYTHRO 

BAY-TRON 


DC300XL/P 




PC125Si 
PC150Si 
PC60 BtfSi 


DC6150 
DC6150 
DC600A 


ORDC6037 
ORDC6037 
ORDC615A.DC300XL/P 








QUARTER BACK 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


BELL TECHNOLOGIES 




ST-125 SERIES • 


DC6150 


ORDC6037 


T60 SERIES 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


ST-1 50 SERIES 


DC6150 


ORDC6037 


T1 25 SERIES 


DC6150 


ORDC6037 


ST-320 SERIES 


DC6320 










ST-60 SERIES 


DC600A 


OR DC615A. DC300XL/P 


BIOMATION 












DTO-1 


DC100A 




CIPHER/IRWIN PRODUCTS GROUP 










110,410 


DC1000 DELTAMAT 


OR DC1000 USER FORMAT 


BITECH 

60 MEG 
120 MEG 






125,225,425,725 


DC1000ALPHAMAT 


OR DC1000 USER FORMAT 


DC600A 
DC6150 


ORDC615A.DC300XL/P 
ORDC6037 


120,220,420,720,2020 
145,245,445,745 


DC2000 

DC2000 KAPPAMAT 


(20 MB) USER FORMAT 
OR DC 2000 USER FORMAT 








165,265,465,765 


DC2000 


(64 MB)USER FORMAT 








485,785,2080,5080 


DC2080RHOMAT 


OR DC2120 RHOMAT. 


BRAEMAR 










DC2080 USER FORMAT 


QIC-BAC350.525 


DC2000GAMMAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


487,787. 2120 


DC2080 RHOMAT 


OR DC2120 RHOMAT, 

DC2080 USER FORMAT 


BRiTTON LEE 






2040,5040 


DC2000 KAPPAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


RG 310 SIERRA 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


6000E.SE 
6150I.SI.6450 


DC6150 
DC6150 


DC6037 
DC6037 








6151,6152,6451.6452 


DC6150 


DC6037 


BSI SYSTEMS 













DC100A 



3- 



Data Cartridge Drive Compatibility Cross Reference 



Model 


3M Product 




Mode! 


3M Product 




Number 


Number 


Alternate 


Number 


Number 


Alternate 


CUNAC6 






CORE INTERNATIONAL 




LANIER ACCELERATOR 


DC100A 




CT40 
CT60 


DC2000 THETAMAT 
DC600HW 


OR DC2000 USER FORMAT 


CMS ENHANCEMENTS 

TM 40 DC2000 THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


CT125 
CT150 


DC2110NUMAT 
DC615Q 


ORDC6037 


TM60 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 








TM60F 


DC2000 THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


CORVUS 






TM160 


0C6150 


ORDC6037 


386 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


TM260 


DC6150 


ORDC6037 


* 












CRATE TECHNOLOGY 




COLORADO MEMORY SYSTEMS 




EXPANDACRATE(40MB) 


DC2000GAMMAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


XR4 


DC2000 


USER FORMAT 








QIC60 


DC800HW 




CPS 






CHC126 
CHC150 


DC61S0 
DC6150 


ORDC6037 
OR0C6037 


ATP 20 


DC300XUP 




DJ-10 


DC2000 THETAMAT 


OR0C2000 USER FORMAT 








QFA-500 


DC6150 


ORDC6037 


CRIST1E 












TS-1000 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


COLUMBIA DATA PRODUCTS 




TS-2000 
TS-2125 


DC600A 
DC6150 


ORDC615A.DC300XL/P 
ORDC6037 


300B.300C.a008.300O 


DC300XUP 










PROFESSIONAL4950 


DCIOOO 










PROFESSIONAU760 


DC1000 




DATA GENERAL 

6270 


DC300XL/P 




COMARK 






DG 10, 20, 30.45 


DC300XL/P 








MV2000 


DC1000 


USER FORMAT 


MTB6 FUNNEL 


DC300XUP 




MV4000 


DC300XL/P 




COMMTEX 






DATAPOINT 






4000 


DC300XUP 




1700 SERIES 


DC6150 


ORDC6037 


TMS-6000 


DC300XL/P 




3200 
6600 


DC600A 
DC300XUP 


OR DC615A, DC300XL/P 


COMPAQ 






7700/7800 SERIES 


DC6150 


OR0C6037 


286 


DC2000 


OR DC1000 (CHECK DRIVE) 


8360 


DC300XL/P 




366/20 


DC2000KAPPAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


8600 (9301 SUBSYST) 


DC600A 


OR DC615A, DC300XL/P 


DESK PRO 386C0 


0C6160 


ORDC6037 


8650,8652 

8800 SERIES/80487 


DC600A 
DC100A 


OR DC615A. DC300XUP 


COMPUGRAPHIC 

POWERVEW5. 10 


DC300XUP 




3301 
9348 
9336 MUSTANG 


DC300XUP 

DC600A 

DC6150 


ORDC615A.DC300XL/P 
ORDC6037 








DX SERIES 


DC6150 


ORDC6037 


COMPUNET 












MEOSAFE 


DC300XUP 




DATA SYSTEMS DESIGN 










DS0721 


DC300XUP 




COMPUPRO 






DSDB90 


DC300XUP 




286 


DC1000 











COMPUTER MACHINERY 

445S DC300XL/P 

COMPUTER PERIPHERALS (CPI, CONTROL DATA) 

SENTINEL 92192 OC600HW 



DATA TRACK 

TRACKER1600/1600S DC300XL/P 

TRACKER1700/1700S DC600A 



DATARAM 

1304 



NONE 



ORDC615A.DC300XL/P 



PREFORMATTED 



COMPUTER PRODUCTS 

RIMFIRE44 DC300XUP 



DATA TECHNOLOGY 

TEAMMATE 60 DC600A 



OR DC815A,DC300XL/P 



COMPUTER SERVICES SYSTEM NETWORK 

BACKUP 1000 DC300XUP 



DATUM 

DSC50 SUBSYSTEM 



DC300XUP 



COMPUTER VISION 

CADDSTATON 


DC300XLP 


CONPART 

529 
540 


DC600A 
DC600A 


CONSOUNK 

INSTANT MAGE 6000 


DC800A 



CONTROL DATA CORPORATION (CDC) 

DAISY DC600A 

SENTINEL (02102) DC600HW 

CONVERGENT TECHNOLOGIES 

HBOI DC600A 



ORDC815A.DC300XUP 
ORDC616A.DC300XUP 



ORDC615A.DC300XUP 



DC615A.DC300XUP 



ORDC615A.DC300XUP 



DAVONG 

DAVONG EXT 1 DC600A 

DSWJ620T DC300XUP 



DCE 

DCE MINDEL 



DC600A 



ORDC615A.DC300XUP 



OR DC616A. DC300XUP 



DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION (DEC) 

PDP-11/23.11/73 DC300XUP 

PDP11 NONE PREFORMATTED (TU58) 

TK25 DC600HW 

TU55 DC300XUP 

TU58 NONE PREFORMATTED 

VAX 11 NONE PREFORMATTED (TU58) 

VAX 11/730 NONE PREFORMATTED (TU58) 

VAX 11/750 NONE PREFORMATTED (TU58) 



-4- 



Data Cartridge Drive Compatibility Cross Reference 



Model 3M Product 

Number Number 

DEI (SEE GEORGENS) 
WGI-DATA 

6400.6410.6470.6480 DC300XL/P 

8300. 10. 20 DC300XL/P 

DIGITAL STORAGE SYSTEMS 

ARC 9000 DC600A 

ARC7000 DC600A 



Alternate 



DISPLAY DATA 

8000 



DC300XL/P 



DUPLICATION TECHNOLOGY 

CDS-2000 DC600A 

CDS-2L00 DC600HW 



DYLON 

4000A-1.2.3.4 

DYNABYTE 

5710.5505 
MONARCH 6600 
MONARCH 6900 



DC300XL/P 



DC300XL/P 
DC300XL/P 
DC300XL/P 



DYNATECH DATA SYSTEMS 

DYNATEST2000 DC100A 

EDITEXT: WORDPROC. 

EDITEXT80 DC300XUP 

ELECTRONIC PROCESSORS, INC. 



OR DC615A. DC300XL/P 
ORDC615A.DC300XL/P 



OR DC615A, DC300XL/P 



811 


DC300XL/P 




EPCOM300 


DC300XL/P 




PROGR.LOADER 


DC100A 




STR 810 DRIVE 


DC300XL/P 




STR-STREAM DRIVE 


DC300XL/P 




STR610 DRIVE 


DC100A 




EMERALD SYSTEMS 






150 


DC6150 


ORDC6037 


2000 SERIES 


DC600A 


ORDC615A.DC300XUP 


9000 SERIES 150, 


DC6150 


ORDC6037 


9000 SERIES 60 MB 


DC600A 


OR DC615A, DC300XL/P 


DOS 120, 150 


DC6150 


ORDC6037 


DOS 60 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


LAN 120, 150 SERIES 


DC6150 


ORDC6037 


LAN 60 SERIES 


DC600A 


ORDC615A.DC300XUP 


PC BACKUP 


DC600A 


OR DC615A, DC300XUP 


XNX150 


DC6150 


ORDC6037 


XNX60 


DC600A 


OR DC615A, DC300XL/P 


EMULEK 






JAVELIN 


DC600A 


OR DC615A.DC300XL/P 


EPICOM 






EPITAPE, EQUITAPE 


DC300XL/P 




EPSON (SIEKO) 






PS 286 (INT) 


DC1000ALPHAMAT 


OR DC1000 USER FORMAT 


ERT 






7000 SERIES 


DC300XL/P 




ESL 






P8830R 


DC300XL/P 




EVEREX 






EMAC 60T 


DC600A 


OR DC615A.DC300XLP 


EX-HALF, SLIM, FULL 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


EXCEL STREAM 125M.1 50 


DC6150 


ORDC6037 


EXCEL STREAM 60 


DC600A 


ORDC615A,DC300XL/P 


EXCEL 40/40AT 


DC2000THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


EXCEL II 40fi 


DC2000THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


EXCEL II 60 


DC6150 


ORDC6037 


EXCEL I1 125 


DC6150 


ORDC6037 


EXCEL I1 150 


DC6150 


ORDC6037 



Model 


3M Product 




Number 


Number 


Alternate 


EXPRESS SYSTEMS 

ORION 


DC600A 


OR DC615A, DC300XL/P 


FEEDBACK DATA 

314, 330, 340.351 
334,344,354 


DC300XL/P 
DC300XL/P 




FINN COMPUTER 

MARK l&ll 


DC300XL/P 




FINNIGAN 

6000,6100,6110 


DC300XL/P 




FORTUNE SYSTEM 

SYS 1.5, 10 


DC300XL/P 




FRANKUN ELEC. 

(1) 

(2) 
JUMBO 


DC100A 

DC300XL/P 

DC2000THETAMAT 


OR DC2000 USER FORM 


GCC TECHNOLOGIES (GENERAL COMPUTER) 

HYPER TAPE II DC2000 GAMMAMAT OR DC2000 USER FORK 


GENERAL AUTOMATION 

ZEBRA DC300XL/P 




GENERAL DIGITAL 

DUALTAPE-58 


NONE 


PREFORMATTED 


GENOA SYSTEMS 

GALAXY 31 60, 3260 
GALAXY 321 50.31 150 


DC600A 
DC6150 


OR DC615A. DC300XL/P 
ORDC6037 



GENRAD/FUTURE DATA 

225 TESTER DC300XL/P 

1731,1732 DC100A 



GEORGENS (DEI) 

1600 BPI SERIAL 

EL5/SL5 

EL6/SL6 

FUNNEL 

MINI-QIC-STREAM III 

SERPENTINE FUNNEL 

STREAKER 

SUPER FUNNEL 


DC300XL/P 
DC300XL/P 
DC300XL/P 
DC300XL/P 
DC300XL/P 
DC300XL/P 
DC300XL/P 
DC300XL/P 


GOULD 

6100.BRUSH6000 
DTO-1 


DC300XL/P 
DC100A 


GPIB 

BRUSH-6000.4000A 


DC300XL/P 


GREAT LAKES 

QUARTERMASTER 


DC300XL/P 


GTE 

GTD120 


DC6150 


H.T. INSTRUMENTS 

DATA MAX 1 & 2 


DC100A 


HALCYON 

DATASCOPE 802A 
HC804A01 


DC100A 
DC300XL/P 


HARNSON 

AUTOSET 


DC300XL/P 



OR DC6037 



-5- 



Data Cartridge Drive Compatibility Cross Reference 



Model 


3M Product 




Number 


Number 


Alternate 


HEWLETT-PACKARD 






HP86A 


DC100A 




HP1000 SERIES 


NONE 




HP2640 LINE OIS TERM 


DC100A 




HP3000SERKS38,40 


NONE 




HP3S401A 


NONE 




HP7a08,7808 


NONE 




HP7811, 7812, 7914, 7846 


NONE 




HP8134A 


NONE 




HP8142A, HP8144A/M 


NONE 




HP814SA 


NONE 




HP9ie2.8B20.9eiS 


DC100A 




HP8B15. HP9825 


DC100A 




HP8831A. HP9835A/B 


DC100A 




HP9S36A 


NONE 




HP8845A/B/C/S/T 


DC100A 




HP9875A, HP9877A 


DC100A 




SERIES 1003000 SYSTEM 


DC100A 




VECTRA92192T 


DC2000KAPPAMAT 


DC2000 USER FORMAT 


HOHNER 








fw**wivi ia 




3JD-OOU 


uvijuwiur 




HC-1MOO350 


DC300XL/P 




HONEYWELL BULL.INC. (BULL HN) 




DPS6-10 


DO800HW 




M1450 


DC600HW 




MPV-8802 


DC600HW 




HC-1MO03S0 


DC600HW 




SENTINEL 


DC600HW 




BULL PC (80/120 MB) 


DC2080RHOMAT 


ORDC2120RHOMAT, 

DC2080 USER FORMAT 


1-2 INTERFACE 






120B10H10T 


DC1000 




12DB22H10T 


DC1000 




12DB33H10T 


DC1000 




12TAP10 


DC1000 




12TAP45ATI 


DC300XUP 




12TAP4SX 


DC300XUP 




IBM 






3680 


DC6150 


ORDC6037 


3861 


DC300XL/P 




SYS/36SX{40MB) 


DC300XUP 




SYS/3eES(12DMB) 


DC6150 


ORDC8037 


5100,5106.51106110 


DC300XUP 




5383 


DO800HW 




5550 (40 MB) 


DC300XUP 




8157(08F3391) 


DC6150 


ORDC8037 


8346(92X4179) 


DC6150 


ORDC6037 


PS/2 INT (30F5273) 


DC2080RHOMAT 


ORDC2120RHOMAT, 

DC2080 USER FORMAT 


ICL 






CLAN 3, 4 (20MB) 


DC300XUP 




CLAN 3v4(60MB) 


DC60OA 


ORDC615A.DC300XUP 


CLAN 5. 8,7 


DC6150 


ORDC8037 


DBS 155. 145. 245 


DC300XUP 




DRS20.30.50 


DC300XUP 




DRS300 


DC300XL/P 




DRS-PLUS(45MB) 


DC300XL/P 




H30DC 


DC300XUP 




PCQUATTRO(45MB) 


DC300XUP 




PERQ 


DC300XL/P 




SUN SYSTEMS 


DC300XL/P 




SYSTEM 25 


DC300XL/P 




IDE ASSOCIATES 






DPR 10 FT 


DC300XL/P 




DPR 20 FT 


DC600A 


ORDCei5A,DC300XUP 


DPR 30 FT 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


DPR 40 FT 


DC600A 


OR DC815A. DC300XUP 


DPR 70 FT 


DC600A 


OR DC615A. DC300XL/P 


DPR 120 FT 


DC600A 


ORDC815A.DC300XUP 


TA60 


DC600A 


ORDC815A.DC300XL/P 


TX60 


DC60GA 


ORDC615A.DC300XL/P 


HIS INTERNATIONAL 






5000SX 


DC300XL/P 




8000S 


DC300XUP 




8000SX 


DC300XUP 





Model 
Number 



3M Product 
Number 



Alternate 



INDUSTRIAL MICRO SYSTEMS 

DC300XL/P 

INNOVATIVE DATA TECHNOLOGY 

TCD 3000 DRIVES DC300XL/P 

TDC-3200, 3220 DC300XUP 

TDC 3614 DRIVE DC300XUP 

INSTRUMENTATION LABS 

PIXEL 80 DC300XL/P 

INTEGRATED BUSINESS COMP (IBC) 

ENSIGN 366:100 DC600A 

ENSIGN 882:100 DC600A 



INTEL 

310-40RSYST80 



DC300XL/P 



INTERNATIONAL DATA ENGINEERING 

ABUS-S4 DC600A 

ABUS-120 DC6150 

ABUS-150 DC6150 

INTERTEC DATA SYSTEMS 

COMPUSTAR DC300XUP 

IRWIN MAGNETICS (SEE CIPHER/IRWIN) 



ORDC615A.DC300XUP 
ORDC615A.DC300XUP 



OR DC615A. DC3QQXL/P 

ORDC6037 

ORDC6037 



ITC 

101 


DC100A 


JASMINE 

DRECTAPE 


DC2000GAMMAMAT 


KAMERMAN 

CIRRUS 40T 
MASTERFLIGHT 


DC2000 
DC600A 



KENNEDY/SHUGART 

330 DC300XL/P 

4344,4345,4348 DC300XUP 

830.640.645D DC300XL/P 

6450 DC300XL/P 

6455 DC600A 

6470 DC300XL/P 

6550 DC6150 

6550 DC600A 

6660 DC6150 



OR DC2000 USER FORMAT 



ORDC615A.DC300XUP 



OR DC615A, DC300XL/P 

ORDC6037 

OR DC615A, DC300XL/P 

ORDC6037 



KODAK 

KEEPS 


DC300XL/P 


KONAN 

DAT-100 


DC300XL/P 


KREMER 

MOD 100 


DC300XL/P 


LF TECHNOLOGIES 

1650, 1620 


DC300XUP 



LMSI, TAPE STORAGE DIV. (CONTROL DATA) 

SENTINEL DC600HW 

SENTINEL I, II DC600HW 

SENTINEL 92192 DC600HW 

LOGICAL BUSINESS MACHINES 

ADAM DC300XL/P 

GOLIATH DC300XL/P 



MAGNACOMP 

SPIRIT II 

MAI BASIC FOUR 

6903 
DEI 6400 

SERES 200, 400, 600 
SERIES 2000. 7000 



DC300XL/P 



NONE 
NONE 
NONE 
DC300XL/P 



PREFORMATTED 
PREFORMATTED 
PREFORMATTED 



6- 



Data Cartridge Drive Compatibility Cross Reference 



Model 
Number 

MATSUSHITA 

WB-A111 



3M Product 
Number 



DC2000 



Alternate 



Model 
Number 

MOYA 

MICRO DRIVE/OEM 



3M Product 
Number 



DC100A 



Alternate 



MAYNARD ELECTRONICS 

MAYNSTREAM 20 DC600A 

MAYNSTREAM 60Q DC6150 



MAYNSTREAM 150Q 



DC6150 



OR DC615A. DC300XL/P 
ORDC6037. 
(DC600HW early units) 
ORDC6037 



MCDONNEL DOUGLAS COMPUTER SYSTEMS (MICRODATA) 



LODESTAR 

MICRA-POINT 

SYS II 321 AGO 

MICRO FIVE 

SERIES 1000, 3000 
SERIES 5000 
TURBO 



NONE 



DC300XL/P 



DC300XUP 

DC600A 

DC600A 



PREFORMATTED 



ORDC615A.DC300XL/P 
ORDC615A.DC300XI7P 



MICROCOMPUTER SYSTEMS INTERNATIONAL 

MSCaOO DC300XL/P 



MICRODATA 

LODESTAR 



NONE 



MICRODESIGN INTERNATIONAL 

EXTERNAL MT-40PAT DC2000 



PREFORMATTED 



USER FORMAT 



MICROMATION 

M SYSTEM 

MARINER 

Z-64 



DC300XUP 
DC300XL/P 
DC300XL/P 



MICRONET TECHNOLOGY INC. 

150 DC6150 

320 DC6320 

MICROSYSTEMS INTERNATIONAL 

MT23/1 DC1000 

MT25 DC600A 

MULTINET DC300XL/P 

MICROTECH BUSINESS SYSTEMS 

DARTMSI-1 DC300XL/P 

MILTOPE CORPORATION 

1/4' TAPE STREAMER DC300A 

CR300.400 DC300XUP 



ORDC6037 



OR DC615A, DC300XL/P 



NANDTEK 

PT-101.PT-103 

NANODATA 

QM-1 



DC100A 



DC3000XL/P 



NATIONAL COMPUTER SYSTEMS 

5200 CAROUSEL DC300XL/P 

NATIONAL MICRO-COMPUTER 

SERIES RS232 DATA STA. DC100A 

NATIONAL MULTIPLEXER 

3M1 DC100A 

3M3 DC300XL/P 



NBI 






OASYS 64 


DC300XUP 




NCR 






3392 WORKSTATION 


DC2000 




7200 


DC300XL/P 




8100,8130,8150 


DC300XL/P 




9100,3300 


DC300XL/P 




MINITOWER 


DC300XL/P 




PC-6 


DC1000ALPHAMAT 


OR DC1000 USER FORM 


PC-71 0/810 


DC2000 




PC-916 


DC600A 


OR DC615A. DC300XL/P 


TOWER 200 


DC6150 


ORDC6037 


TOWER 400 


DC300XL/P 




TOWER 600/800 


DC300XUP 




TOWER XP 


DC300XUP 




NEC 






5110-001 


DC300XL/P 




7200 


DC300XL/P 




ASTRA SERIES 


DC300XL/P 




CT7716 


DC300XL/P 




CT7720 


DC300XL/P 




CT7732 


DC600HW 




CT7740 


DC600HW 




NESTAR SYSTEMS 






CLUSTER 1 MOD A 


DC300XL/P 




FILESERVER-3000 


DC300XL/P 




FILESERVER4000 


DC300XL/P 




FILESERVER-5000 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 



MINI-COMPUTER RESOURCES 

600 DC300XL/P 

MIRROR TECHNOLOGIES 

MAGNUM TAPE 40 DC2000 GAMMAMAT 

MAG-NET 40/40 DC2000 GAMMAMAT 

MAG-NET 85/40 DC2000 GAMMAMAT 

MAG-NET 1 72X/40 DC2000 GAMMAMAT 

PROSTATION40 DC2000 GAMMAMAT 

MOHAWK DATA SCIENCES 



OR DC2000 USER FORMAT 
OR DC2000 USER FORMAT 
OR DC2000 USER FORMAT 
OR DC2000 USER FORMAT 
OR DC2000 USER FORMAT 



NORTH ATLANTIC INDUSTRIES 

200 DC100A 

650 DC300XL/P 

ROADRUNNER 1 60MB DC600A 

ROADRUNNER ll/lll DC6150 

NORTH STAR COMPUTERS 

DIMENSION DC300XL/P 

HORIZON DC300XUP 



2021,2022 


DC300XL/P 




NORTHERN TELECOM 








585DDP/WP 


DC300XL/P 


MOLECULAR 






ALPINE 1 


DC300XL/P 


DIVAC 


DC300XL/P 




FLASHBACK 


DC600HW 


INFONET 1, 2 


DC300XL/P 




MCT6109, 6112,6309 


DC300XL/P 


QM-1 


DC300XL/P 




NOVELL 




MOUNTAIN COMPUTER 




1720,286 


DC600A 


4740 


DC2000THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 






FILESAFE 27, 60 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


NU-DATA 




FILESAFE 150,300/600 


DC6150 


OR DC6037 


DATA FILE T-35 


DC2000 


7000SERIES(60MB) 


DC600A 


ORDC615A,DC300XL/P 






7120 SERIES (120 MB) 


DC6150 


ORDC6037 


OCI/SAVIN 

VERITEXT 950 




7150 (150 MB) 
7300 (300 MB) 


DC6150 
DC6150 


ORDC6037 
ORDC6037 


DC100A 


TD4440,4430 


DC2000 THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 






TD8000 (80 MB) 


DC2080 


USER FORMAT 







ORDC615A.DC300XL/P 
ORDC6037 



ORDC615A.DC300XLyP 



7- 



Data Cartridge Drive Compatibility Cross Reference 



Model 
Number 



3M Product 
Number 



Alternate 



ODYSSEY (COLORADO MEMORY SYSTEMS) 

OOYSSEY QIC 125 DC6150 ORDC6037 

OOYSSEY QIC 60 DC600A OR DC815A. DC300XUP 

OOYSSEY XR4 DC2000 OR USER FORMAT 

OHIO NUCLEAR SCANNER 

DC100A 



Model 
Number 

PLESSY 

6200 SERIES, 650 
MANTRA 

PLEXUS 

P25 
P35 



3M Product 
Number 



DC300XUP 
DC600A 



DCSOOXUP 
DC300XUP 



Alternate 



ORDC615A.DC300XUP 



OUVETTI 






M24 


DC2000KAPPAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


M28 


OC2000 KAPPAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


MS0.M40 


DC300XUP 




M54 


DC300XUP 




M60 


DC300XUP 




IM4 


DCSOOXUP 




M70 


DC300XUP 




M380(60MB) 


DC600A 


OR 0C615A, DCSOOXUP 


M380(12SMB) 


DC6150 


OROC6037 


OMM ELECTRONICS 






771 


DCSOOXUP 




ONYX 






C5001.C5002 


DC300XUP 




C8001.C80Q2 


DCSOOXUP 




SUNDANCE 1132 


DCSOOXUP 




OPT1M 






MEQADECSYST2000 


DC600A 


OR DC615A. DCSOOXUP 



OSKXHI TECHNOLOGIES 

OSIBAK40.40/2 DC2000 



OSM COMPUTER 

PEGASUS WANQTEK 
ZEUS I, II, III 

PAUNDROME 

TPA2040 
TAP20B0 
TNA2080 
TNA4150 

PANASONIC 

WB-A113 
WBA111 

PENNY & GILES 

22000 

CO701 

CO702 

PERISTREAM 150 

PERISTREAM MK2 

PQ-200 

OJCBACK 

SYS 2000/2100 

PEREX/SJNTROM 

4510 

6000,6300.6500 

8000,8014.8042 

9000 

9651 

HO6400 

PERISTREAM 150 

PERISTREAM MK2 

QIC BACK 



DC600A 
DCSOOXUP 



DC2000THETAMAT 
DC20B0 
0C2080 
DC6150 



DC2000 
DC2000GAMMAMAT 



DC300XUP 

DCSOOXUP 

DC300XUP 

DC6150 

DC600A 

DCSOOXUP 

DC600A 

DCSOOXUP 



DC300XUP 

DCSOOXUP 

DCSOOXUP 

DC300XUP 

DC300XUP 

DCSOOXUP 

DC6150 

DC600A 

DC600A 



USER FORMAT 



OR DC615A. DC300XUP 



DC2000 USER FORMAT 
USER FORMAT 
USER FORMAT 
ORDC6037 



OR DC2000 USER FORMAT 



ORDC8037 

OR DC815A, DC300XUP 

OR DC615A, DCSOOXUP 



ORDC6037 

OR DC815A, DCSOOXUP 

OR DC615A. DCSOOXUP 



PERIPHERAL INTERFACE 

11000 DC300XUP 

PERIPHERAL TECHNOLOGY 

300. 301 DCSOOXUP 

PERTEC(DDCPERTEC) 

ACCSOOO DCSOOXUP 



POCKETTAPE 

425,450 

POINT 4 DATA 

MARK 5 



DC2000 



DC300XUP 



POST TECHNOLOGIES 

DC100A 

PRIAM CORPORATION 

DATA TOWER DC600A 

ET60 DCSOOXUP 

IT60-AT,PC DC300XUP 

STORAGESPACE DC300XUP 

PRIME/COMPUTER VISION 



2250,2350,2450 


DCSOOXUP 


4581,4582 


DC300XUP 


4585 


DC600A 


4651-2250 RABBIT 


DC300XUP 


CADDSTATKDN 


DCSOOXUP 


EXL 316 


DC600A 


PXCL5500 


DC600A 


MOD 3000-20 


DC300XUP 


IT/ET60 


DC600A 


PRIZM 




PRIZM 


DC300XUP 


PROCOM 




PLT40 


DC2000 


QTRONIX 




EV-831 


DC600A 


TDB-60 SUBSYSTEM 


DC600A 


TD -150,1500 SUBSYSTEM DC600A 


QUADRAM 




QUADTAPE (60MB) 


DC600A 



QUAUTY MEASUREMENTS 

8000 SERIES DC300A 



QUALOGY 




CYCLONE SERIES 


DC600A 


QUANTEL 




SYSTEM 45 


DC600A 


SYSTEM 55 


DC600A 


QUANTEX 




100,160,200 


DC100A 


400 


DC300XUP 


401 


DC300XUP 


451 


DC300XUP 


600 


DC300XUP 


650A 


DCSOOXUP 


660 


DC300XUP 


700 


DC300XUP 


1000 


DC100A 


1001 


DC100A 


1002 


DC100A 


1200 


DC100A 


2200 


DC300XUP 


2420 


DC300XUP 


2710 


DC300XUP 


2720 


DC300XUP 


2765 


DC300XUP 


3400 


DC300XUP 


JETSTREAM 


DC600A 



ORDC615A.DC300XUP 



ORDC615A.DC300XUP 



ORDC615A.DC300XUP 
OR DC615A, DC300XUP 

OR DC615A, DCSOOXUP 



ORDC615A.DC300XUP 
ORDC615A.DC300XUP 
ORDC615A,DC300XUP 



ORDC615A.DC300XUP 



ORDC615A,DC300XUP 



OR DC615A, DC300XUP 
OR DC615A. DC300XUP 



OR DC615A, DC300XUP 



Data Cartridge Drive Compatibility Cross Reference 



Model 
Number 



3M Product 
Number 



QUARTERDECK SYSTEMS 

QUARTER DECK 60 DC600A 

QUARTER DECK 120 DC61S0 

QUARTER DECK 240 DC6150 

QUME (DATA TECHNOLOGIES DIV.) 

TEAMMATE60 DC600A 



RACET 

PCMSSA1S0 



DC6150 



Alternate 



ORDC615A.DC300XL/P 

ORDC6037 

ORDC6037 



ORDC61SA.DC300XUP 



ORDC6037 



RAYMOND ENGINEERING 

6412-01 . 641 5 DC300XL/P 

6449-01,02 DC300XL/P 



REDACTRON 




300 SERIES 


DC300XL/P 


REXON BUSINESS MACHINES 


RX100.200 


DC300XUP 


RX55.105, 205, 305 


DC600A 


RX400 


DC300XUP 


RX 405. 505 


DC600A 


S-1000 


DC300XUP 


S-2000 


DC6150 


S-2500,3000.4000 


DC6150 


REYNOLDS & REYNOLDS 


ERA 48000, 96000 


DC600A 


VIM W/SERES200 


DC300A 


VIM NET 2000 


DC300XL/P 


VIM NET 9000 


DC300XUP 


VIM NET 24000 


DC300XL/P 


VIM NET 32000 


DC300XUP 


VIM NET 48000 


DC300XL/P 


VIM NET 96000 


DC300XUP 


VX 48000 


DC600A 


ZIM III/SERIES200 


DC300XUP 


SAMSUNG 




SACT-40 


DC2000 


SANKYO 




STC-7710 


DC100A 


STC-8000 


DC100A 


SAVIN (OSI) 




VERITEXT950 


DC100A 


SCI-TEXT AMERICA 




RESPONSE 300 SYST 


DC100A 



ORDC615A.DC300XL/P 

ORDC615A.DC300XL/P 

ORDC6037 
ORDC6037 

ORDC615A.DC300XUP 



OR DC615A. DC300XUP 



USER FORMAT 



SCIENTIFIC MICRO SYSTEMS, INC. 

1000/30/40/50/60 DC300XL/P 

4060 DC600A 

DSX-11.FWF-11 DC300XL/P 

IDENTICA (60 MB) DC600A 

SIEMENS ( SEE TANDBERG ) 



ORDC615A.DC300XL/P 
OR DC615A, DC300XL/P 



SHARP 

AX-386 (40 MB) 
MZ-6550 (40 MB) 


DC2000 KAPPAMAT 
DC2000 KAPPAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 
OR DC2000 USER FORMAT 


SHINWA 

SDX-80 
SDX-85/B7 


DC600A 
DC8150 


OR DC615A. DC300XUP 
ORDC6037 


SIGMA DESIGNS 

FAS-TRAK60 


DC600A 


ORDC615A,DC300XL/P 


SIMON 

DATA WARDEN 


DC300XL/P 




SKSTEX 

400C 


DC300XUP 





Model 
Number 

SPECTRON 

806 
T-511.T-611.D601B 



3M Product 
Number 



DC100A 
DC300XUP 



Alternate 



SPERRY CORPORATION (SEE UNISYS) 
SPECTRUM DATA SCOPE 

DC300XUP 

STREAM TECHNOLOGIES 

3208 DC2080 



SUN MICROSYSTEMS 

MOD 2 DC300XL/P 

MOD 3, MOD 4 DC600A 

III DC300XL/P 



SUNOL 

MODEL T-20 



DC600A 



SUPERMAC TECHNOLOGY 

DATA FRAME 40+40 DC 2000 GAMMAMAT 



OR DC615A. DC300XUP 



OR DC615A. DC300XUP 



ORDC2000 USER FORMAT 



SYCOR 






400,445 


DC300XL/P 




4450 GUARDIAN 


DC300XUP 




SYKES 






2100 


DC300XL/P 




SYSDYNE 






TC10 


DC1000 




SYSGEN 






BRIDGE-TAPE 


DC2000 


USER FORMAT 


FLAT-PAK 20-60 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


ll-G-10 


DC300XL/P 




ll-G-20 


DC300XL/P 




SMART QIC-FILE 


DC600A 


ORDC615A.DC300XUP 


NET-FILE 120 


DC600A 


ORDC615A.DC300XUP 


PC 1/0 SUBSYSTEM 


DC300XL/P 




RELIANT 310, 315 


DC600A 


ORDC615A.DC300XL/P 


RELIANT 350. 355 


DC6150 


ORDC6037 


RELIANT 510, 515 


DC2000 


USER FORMAT 


STREAM 72 


DC2000 


USER FORMAT 


XL 


DC600A 


OR DC615A, DC300XL/P 


SYSTEMS GROUP 






SYSTEM 2900 


DC300XUP 




SYSTRON 






3530 


DC100A 





TAF 



TALLGRASS 

TG-1020i/e 

-JG4040i/e - - - 

TG-1140i/e 

TG-1425i 

TG-1500i/e 

TG-2025i/e 

TG-2200 

TG-3006. 3012. 3020 

TG-3135,3170 

TG^060 

TG-5025, 6050 

TG-6135, 6150. 6180. 

TG-4000© 

TGvH20e 

UPTAPE 



DC600A 



DC2000 GAMMAMAT 

DC 2 000( 

DC2000 THETAMAT 

DC2000 GAMMAMAT 

DC6150 

DC2000 GAMMAMAT 

DC300XUP 

DC600A 

DC600A 

DC600A 

DC600A 

DC600A 

DC2000 GAMMAMAT 

DC6150 

DC2000 THETAMAT 



OR DC615A. DCSOOXiyP 



OR DC2000 USER FORMAT 
^ DC200 U SFR FO RM AT 
ORDC20O0 USER FORMAT 
OR DC2000 USER FORMAT 
ORDC6037 
OR DC2000 USER FORMAT 

ORDC815A.DC300XL/P 

OR DC615A, DC300XUP 

ORDC615A.DC300XUP 

ORDC615A.DC300XUP 

ORDC615A.DC300XLff» 

ORDC2000 USER FORMAT 

ORDC6037 

OR DC2000 USER FORMAT 
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Data Cartridge Drive Compatibility Cross Reference 



Model 


3M Product 




Number 


Number 


Alternate 


TANDBERG DATA (SIEMENS) 




1600 OUPLIC. SYSTEM 


SEE 3600 SERES 




3200.3204,3214 


DC300XUP 




3220 


DC600A 


ORDC815A.DC300XUP 


3300,3319,3330 


DC800A 


OROC815A.DC300XUP 


3315.3320, 3325 


DC6150 


ORDC6037 


3322 


0C6150 


OR0C6037 


3610,3620 


DO800A 


ORDC815A.OC300XUP 


3614,3000 


DC61S0 


ORDC6037 


3630,3640 


DC600A 


ORDC815A.DC300XL/P 


3650,3660 


DC8150 


ORDC6037 


3600 SERES 


0C6320 




3961 


DC300XUP 




QtC-160 


DC8150 


OR 006037 


TANDY 






TCS-100 (25-3020) 


DC300XUP 




TCS-2000 (25-4069) 


DC2000THETAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


(150MB) (254169) 


DC6150 


ORDC6037 


TANO 






OUTPOST 7 


DC300XUP 




TEAC 






-MT-20, MT-40 


DC300XUP 




TEAM-MATE 






1300/T60 


DC600A 


OR DC615A, DC300XUP 


1400/T60 


DC600A 


ORDC615A.DC300XUP 


TECHTRAN 






817.818.9600 


DC300XL/P 




TECMAR 






OJC-60 


DC600A 


OR0C615A.OC300XUP 


OJC-126 


DC81S0 


ORDC8037 


QT-40 


DC2000THETAMAT 


ORDC2000 USER FORMAT 


QT-50 


DC800A 


ORDC815A.DC300XUP 


QT-60 


DC600A 


ORDC815A.DC300XUP 


OT-flO 


OC6160 


ORDC6037 


OT-125 


DC6150 


OR 006037 


QT-150 


DC8150 


ORDC8037 


QT-MAC40 


DC2000GAMMAMAT 


OR DC2000 USER FORMAT 


QT-MAC80 


DC2110NUMAT 




QT-MAC150 


DC8150 


ORDC6037 


TEKTRONIX 






4006-1,4064 


DC300XUP 




4100,4041 


DC100A 




4061/4062^081 


DC300XUP 




4021.4922,4923^924 


DC300XUP 




DAS 9100 SERIES 


DC100A 




TELEVIDEO 






TS816.TS806 


DC300XUP 




PM4T.PM18T 


NONE 




TEMECOMP 






T-3000 


DC300XUP 




T-2100R 


DC300XUP 




T-21000 


DC300XUP 




T-2000 


DC300XUP 




TERADYNE 






389 


DC300XUP 




J401 


DC300XUP 




H747. N161 


DC300XUP 




THREE PHOENIX 






TCT-300 


DC300XL/P 




TCP-1000 


DC300XUP 




TDC-300 


DC300XL/P 





Model 
Number 



3M Product 
Number 



TEXAS INSTRUMENTS 

675,972 DC600 HW 

770 DC100A 

BUSINESS PRO DC6150 



DS990 MODEL/4 
DS990 MODEL/10 
EXPLORER 
SYSTEM 1000 


DC600HW 
DC6150 
DC300XL/P 
DC6150 


SYSTEM 1300 
SYSTEM 1500 . 


DC6150 
DC6150 


WD800 


DC300XL/P 



TRANSACTION MANAGEMENT 

DRIVE & TRANSLATOR DC100A 



TRIAD 

MODEL 12 



DC300XL/P 



U.S. DESIGN CORP. 

CSS-800 DC600A 

M ICRO VIP SERIES DC600A 

VIP SERIES DC600A 

UNISYS (BURROUGHS). 

5000,6000 SERIES DC61 50 

B25. B30 DC600A 

B28 DC600A 

LSERIES 3478 DC100A 

TP480 DC100A 

XE550 (5000-70) DC6150 

UNISYS (SPERRY) 

#5000 DC600A 

•8000 MOD 80 DC600A 

#890 DC600A 



UNITOTE 

UNITOTE 

UNIVATION 

SLIM-LINE 

VAREC DIV 

MTV-77 



DC300XL/P 



DC2000 



DC300XL/P 



VARIANT TECHNOLOGIES 

BAK PAK DC600A 

VT-300 DC2000 

VT-400E.400I DC2000 

VT-500 DC600A 

VECTOR GRAPHIC MICROCOMPUTER 

Ttf15SAFSTOR DC300XL/P 



Alternate 



ORDC6037 
(DC600HW early un»s) 

DC6037 

(DC600HW early units) 

ORDC6037 

(DC600HW early units) 

ORDC6037 

ORDC6037 

(DC600HW early unhs) 



OR DC615A, DC300XL/P 
ORDC615A.DC300XL/P 
ORDC615A.DC300XL/P 



ORDC6037 

ORDC615A.DC300XUP 

ORDC615A.DC300XL/P 



ORDC6037 



ORDC615A.DC300XL/P 
ORDC615A.DC300XL/P 
ORDC615A.DC300XL/P 



ORDC615A.DC300XUP 
ORDC615A.DC300XL/P 



VERSYS (CADO) 

TIGER 5400 
TIGER 7200 



DC300XL/P 
DC600A 



VICTOR TECHNOLOGIES 

-(40 MB) DC2000KAPPAMAT 

WANG LABORATORIES 



ORDC615A.DC300XL/P 



OR DC2000 USER FORMAT 



ALLIANCE 6529 


DC300XL/P 


2200SYST-2229/AY 


DC300XL/P 


OIS-6529, 2529 


DC300XUP 


PC-PM038-1 


DC600HW 


VS-2238V-1 


DC600HW 


VS-2529V 


DC300XL/P 


VS-15,25,45 


DC300XUP 


TEMPEST 7529/AY 


DC300XUP 
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Data Cartridge Drive Compatibility Cross Reference 



Model 


3M Product 




Number 


Number 


Alternate 


WANGTEK 

5099EN f ES,SC,EQ,EK 

5099-EG11.24.EK24 

5125EQ.ES.SC.EK 

S1S0EQ.ES 

5320-ES 

5640-ES 

ALLIANCE 6529 

FAD3500 

FAD3500HC 

FAD5000 


DC600A 

DC600A 

DC61S0 

DC61S0 

DC6320 

0C6320 

DC300XL/P 

OC2000THETAMAT 

DC2080 

DC600A 


OR DC615A, OC300XUP 
OR DC615A. DC300XUP 
ORDC6037 
ORDC6037 

OR DC2000 USER FORMAT 

USER FORMAT 

OR 0C615A, DC300XUP 


WESPERCORP 

TC 180. 170. 160 


DC300XL/P 




WESTERN DIGITAL 

WD60TI.TM 
WD120TM 


DC600A 
DC600A 


OR DC616A. DC300XL/P 
OR 0C615A. DC300XLyP 


WICAT 

150WS 


DC300XL/P 




WYSE 

PC 386 MODEL 3216 


DC600A 


OR DC615A, DC300XUP 


XEROX 

PC 
9R8843 


DC2000 
NONE 




XTRON 

XTRON(45MB) 
XTRON (60MB) 


DC300XL/P 
DC600A 


OR DC615A. DC300X17P 


XYLOGICS 

XLZ300 


DC300XL/P 




ZENITH DATA SYSTEMS 

248 DC1000 

427-20 DC1000ALPHAMAT 


OR DC1000 USER FORMAT 


ZENTEL 

400-342 


DC300XL/P 




ZETRATEC 

ZEKE 


DC600A 


OR DC615A. DC300XUP 


ZIEGLER 

3M16002 


DC300XL/P 




ZILOG 

SYSTEM 8000 


DC300XL/P 




ZONIC TECHNICAL LABS 

DC100A 





Model 
Number 



3M Product 
Number 



Alternate 
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Formatted Data Cartridge Compatibility Cross Reference 



Model 3M Product 

Number Number 

DC1000 ALPHAMAT (20 MB) 

IRWiN MAGNETIC SYSTEMS 

1 25, 225. 428. 726 DC1 000 ALPHAMAT 



EPSON (SIEKO) 

PS 286 (INT) 

NCR 

P&6 



DC1000 ALPHAMAT 



DC1000 ALPHAMAT 



ZENITH DATA SYSTEMS 



427-20 



DC1000 ALPHAMAT 



DC1000 DELTAMAT (10 MB) 



IRWIN MAGNETIC SYSTEMS 

1 10, 410 DC1000 DELTAMAT 



OUVETTI 

M24 



DC1000 DELTAMAT 



DC2000THETAMAT (QIC 40) 



ACKNOWLEDGE 

A-4000. 1040 DC2000 THETAMAT 

A-FRAME DC2000 THETAMAT 



ALGO.INC. 

FT-1040 



Model 


3M Product 


Number 


Number 


PANASONIC 

WBA111 


DC2000 THETAMAT 


TALLGRASS 

TG-1140i/a 
LAPTAPE 


DC2000 THETAMAT 
DC2000 THETAMAT 


TANDY 

TCS-2000 


DC2000 THETAMAT 


TECMAR 

QT-40 


DC2000 THETAMAT 


WANGTEK 

FAD3500 


DC2000 THETAMAT 



nronnnvADOAUAT siqiaiiki ah mp\ 

W&WWW |-%«-ti ■ ninn i ^■■iiiim ! tw hiS^ 

ADP 

MOD 400 FLOPPY TD DC2000 KAPPAMAT 

CIPHER/IRWIN PRODUCTS GROUP 

145.245.445.745 DC2000 KAPPAMAT 

2040,5040 DC2000 KAPPAMAT 



COMPAQ 

386/20 



DC2000 KAPPAMAT 



DC2000 THETAMAT 



CRATE TECHNOLOGY 

EXPANDACRATE(40MB) DC2000 KAPPAMAT 

HEWLETT PACKARD 

VECTRA 92192T DC2000 KAPPAMAT 



ALLOY COMPUTER PRODUCTS 

RETRIEVER 40 DC2000 THETAMAT 

TAPE SYSTEM 2 DC2000 THETAMAT 

RETRIEVE 60 DC2000 THETAMAT 

ANALOG & DIGITAL PERIPHERALS, INC. (ADW) 

ESITAPE 40 DC2000 THETAMAT 

ARCHIVE CORPORATION 

XL 3240. 3540 DC2000 THETAMAT 

XL 5240, 5540 DC2000 THETAMAT 



OLIVETTI 

M24 
M28 

SHARP 

AX-386 (40 MB) 
MZ*550(40MB) 



DC2000 KAPPAMAT 
DC2000 KAPPAMAT 



DC2000 KAPPAMAT 
OC2000 KAPPAMAT 



VICTOR TECHNOLOGIES 

- (40 MB) DC2000 KAPPAMAT 



CAUPER 

CF-40 



DC2000 THETAMAT 



CMS ENHANCEMENTS 



TM40 
TM60F 



DC2000 THETAMAT 
DC2000 THETAMAT 



COLORADO MEMORY SYSTEMS 

DJ-10 DC2000 THETAMAT 

CORE INTERNATIONAL 

CT40 DC2000 THETAMAT 



EVEREX 

EXCEL 40. 40AT 
EXCEL II 40fi 

FRANKUN ELEC. 

JUMBO 



DC2000 THETAMAT 
DC2000 THETAMAT 



DC2000 THETAMAT 



MOUNTAIN COMPUTER 

FILESAFE 4000 SERES DC2000 THETAMAT 

4740 DC2000 THETAMAT 

TD4440.4430 DC2000 THETAMAT 

TD4000, SERES (40 MB) DC2000 THEf AMAT 



PAUNDROME 

TPA2040 



DC2000 THETAMAT 



3M 

MCD-403 
MCD-405 



DC2000 GAMMAMAT (QIC 100) 



DC2000GAMMAMAT 
DC2000 GAMMAMAT 



ADVANCED DIGITAL INFORMATION CO. 

400 SERIES 
LANBACKER4000 
MODEL 400. 440. 460 

APPLE COMPUTER 

TAPE BACKUP 40SC 

BRAEMAR 

QIC-BAC350.525 



DC2000 GAMMAMAT 
DC2000 GAMMAMAT 
DC2000 GAMMAMAT 



DC2000 GAMMAMAT 



DC2000 GAMMAMAT 



COLORADO MEMORY SYSTEMS 

XR4 DC2000 GAMMAMAT 

CRATE TECHNOLOGY 

EXPANDACRATE(40MB) DC2000 GAMMAMAT 

GCC TECHNOLOGIES (GENERAL COMPUTER) 

HYPER TAPE DC2000 GAMMAMAT 



JASMINE 

DIRECTAPE 



DC2000 GAMMAMAT 
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Formatted Data Cartridge Compatibility Cross Reference 



Model 
Number 



3M Product 
Number 



MIRROR TECHNOLOGIES 

MAGNUM TAPE 40 DC2000 GAMMAMAT 

MAG-NET 40/40 DC2000 GAMMAMAT 

MAG-NET 85/40 DC2000 GAMMAMAT 

MAG-NET 172*40 DC2000 GAMMAMAT 

PROSTATION40 DC2000 GAMMAMAT 



ODDYSSEY 

ODDESSEYXR4 

PANASONIC 

WBA111 



DC2000 GAMMAMAT 



DC2000 GAMMAMAT 



SUPERMAC TECHNOLOGY 

DATA FRAME 40+40 DC 2000 GAMMAMAT 



TALLGRASS 




TG-1020ife 


DC2000 GAMMAMAT 


TG-1040ifo 


DC2000 GAMMAMAT 


TG-1425i 


DC2000 GAMMAMAT 


TG-2025ito 


DC2000 GAMMAMAT 


TG-40000 


DC2000 GAMMAMAT 


TECMAR 




QT-MAC40 


DC2000 GAMMAMAT 



Model 
Number 



3M Product 
Number 



DC2080 RHOMAT (IRWIN 80 MB) 



CIPHER/1RWIN PRODUCTS GROUP 

485,785,2080.5080 DC2080 RHOMAT 

2120 DC2080 RHOMAT 

HONNEYWELL BULL, INC. (BULL HN) 

BULLPC(«yi20MB DC2080 RHOMAT 



IBM 

PS/2 INT (307523) 



DC2080 RHOMAT 



OR DC2120 RHOMAT 



DC2110NUMAT (MCD SERIES II) 

3M 

MCD-SERIES II DC21 10 NUMAT 

CORE INTERNATIONAL 

CT125 DC21 10 NUMAT 

ADVANCED DIGITAL INFORMATION CO. 

MODEL 480 DC21 10 NUMAT 

LANBACKER 8000 DC21 10 NUMAT 



TECMAR 

QT-MAC80 



DC21 10 NUMAT 



DC600HC IOTAMAT / DC615HC IOTAMAT 

DCeOOHC IOTAMAT OR DC61 5HC IOTAMAT 



3M 

HCD-75 



ADVANCED DIGITAL INFORMATION CO. 

500 SERIES DC800HC IOTAMAT OR DC61 5HC IOTAMAT 

MOD 532, 552 DATA LIB DC600HC IOTAMAT OR DC81 6HC IOTAMAT 



3M 

HCD-134 



DC6150ZETAMAT 

DC6150ZETAMAT 



ADVANCED DIGITAL INFORMATION CO. 

600 SERIES DC6150ZETAMAT 

MOD 634 DATA LIB DC6150 ZETAMAT 
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Data Cartridge Tape Competitive Cross Reference 



Model 
Number 



3M Product 
Number 



Comments 



ARCHIVE CORPORATION 

MINI DC2000 

eoc DC300XL/P 

09C DC600A 



BASF 






86292/DC2000HS 


DC2000 




86293/DC300L 


DC300A 




86294/DC450L 


DC300XL/P 




86298/DC450LS 


DC300XL/P 




86301/DC600H 


DC600A 




87293/DC800HS 


DC600XTD 




CARLISLE MEMORY PRODUCTS GROUP (DEO 


420232 


DC300A 




420442 


DC300XL/P 




420655 


NONE 


550Version 


420903 


NONE 


600Version 


420862 


DO600A 




420943 


0C6150 




420910 


DC2000 




420950 


DC2000GAMMAMAT 




420940 


DC2000THETAMAT 




420999 


DC2080 




CIPHER DATA/IRWIN PRODUCTS GROUP 




1000-U 


DC1000 




1000-20 


0C1000ALPHAMAT 


(20 MB) 


1000-10 


DC1000DELTAMAT 


(10 MB) 


20004 


DC2000 




2000-20 


DC2000 


(20MB) IRWIN FORMAT 


200040 


DC2000KAPPAMAT 


(40 MB) 


2000-64 


DC2000 


(64MB) IRWIN FORMAT 


2000-90 


DC2080RHOMAT 


(80 MB) 


2000-120 


DC2120RHOMAT(120MB) 


I 


600-X 


DC6150 




DATAMAG 






DMC80 


DC600A 




DMC72 


DC6150 




DYSAN (XIDEX) 






815051/5052 


NONE 




815064/5066 


NONE 




815081 


DC2000 




815050 


DC300A 




815053/5055 


DC300XUP 




815098 


0C60QA 




815303 


DC61SA 




815099 


DC6150 





EMERALD SYSTEMS 

TAP 150-7000 DC6150 

TAP 60-7000 DC600A 



OR0C6037 
OROC616A.DC300XUP 



HEWLETT PACKARD 




88140LC. 88140SC 


NONE 


92245S, 92245L 


NONE 


98200A 


OC100A 


92242S 


DC615A 


92242L 


DC600A 


IBM 




1608498 


DC300A 


2452458 


DC300XUP 


30F5277 


DC2080RHOMAT 


INMAC 




7278 


DC2000 


7206 


DC300A 


7209 


DC300XUP 


7208.7256,7262 


DC30OXUP 


7245,7225 


DC300XUP 


7223 


DC6150 


MAXELL 




MC-2050 


DC2080 


MC-4500 


DC300XUP 


MC-6000 


0C600A 



450 FT.; 7256 EQUIVALENT 
450 FT. EQUIVALENT 



Model 


3M Product 




Number 


Number 


Comments 


MEMOREX 






52B20512 


DC2000 




50A30G16 


OC300A 




50B45016 


DC300XUP 




50C45064.50CB45016 


DC300XL/P 




50 


OC600A 




50X60012 


DC6150 





MOUNTAIN COMPUTER 

01-6700-01 DC2000 THETAMAT 

01-30570-01 DC2080 RHOMAT 

79-00220 OC2000 

79-00417 DC6150 



ORDC6037 



NCR 




279886 


DC1000 


279815 


DC300A 


279815 


DC300A 


279828, 279857 


DC300XL/P 


279844 


DC600A 


POLAROID 




Micro Tape 2000 


DC2000 


Series II Silver 


DC300XL/P 


Series li GoW 


DC600A 


Series II Gold Plus 


DC6150 


R PS/CYPRESS 




'02616 


DC2000 


■02611 


OC300A 


'02612,02613 


DC300XL/P 


'02614 


DC600A 


'02617 


DC6150 


SONY 




QD-2000 


OC2000 


QD-300XLP 


DC300XUP 


QD-600A 


DC600A 


QD-6150 


DC6150 



STORAGE MASTER (XIDEXO 

878100 DC1000 

878002, 878003 DC300XUP 

878004 DC600A 

878106 DC6150 



SYSGEN 
2009-01 
2009-02 
0683-01 

TANDY 

26-204 

26-0218 

26-.1319 



DC2000 

DC2000 PREFORMATTED 

DC600A 



DC6150 
DC2000 
DC300XUP 



ORDC6037 



TECMAR 

811658 DC2000 

811577 DC6150 

QUALITY TAPE HDXL DC6250 

UNISYS (BURROUGHS) 

DC600A DC600A 



VERBATIM 




DL1000-10MB.-20MB 


DC1000 


DL2000 


DC2000 


DL300 (086337) 


DC300A 


DU50 (086338) 


DC300XL/P 


DL600 (086341) 


DC600A 


450ECT.DL600EXL 


DC300XL/P 


DL600ECT (086357) 


DC6150 


WANG LABS 




725-1227 


DC300XL/P 


725-1294 


DC600A 
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Notes 



3M Data Storage Products Division Saies and Service Offices 



ATLANTA 

2860 Bankers Industrial Drive 

Atlanta, Georgia 30360 

Phone: (404) 447-7000 

BOSTON 

85 Wells Avenue 

P.O. Box 9114 (02159-9114) 

Newton, MA 02159-3215 

Phone: (617) 332-7380 

CHICAGO 

908 N. Elm Street 

Hinsdale.lllinois 60521 

Phone: (312) 920-1000 



CINCINNATI 

4835 Para Drive 

Cincinnati, Ohio 45237 

Phone: (513) 482-3100 

CLEVELAND 

12200 Brookpark Road 

Cleveland, Ohio 44130 

Phone: (216) 362-1700 

DALLAS 

2121 Santa Anna Avenue 

All Mail: P.O. Box 28158 

Dallas, Texas 75228 

Phone: (214) 324-8100 



LOS ANGELES 

6023 South Garfield Avenue 

Los Angeles, California 90040 

Phone: (213) 726-6500 

NEW YORK CITY AREA 

15 Henderson Drive 

Ail Mail: P.O. Box 2076 

West Caldwell, New Jersey 07006 

Phone:(201)575-2000 

(New York: (212) 285-9600) 

PHILADELPHIA 

Suite 400 

7 Neshaminy Interplex 

Trevose, PA 19047 

Mail to: P.O. Box 13339 

Philadelphia, PA 19101-3339 

Phone: (215) 638-6300 



SAN FRANCISCO 

1241 E. Hillsdale Blvd. 

Foster City, California 94404-1241 

Phone: (415) 571-6700 

SEATTLE 

100 Andover Park West 

Seattle, Washington 98188 

Phone: (206) 244-7200 

TWIN CITIES 

3130 Lexington Avenue South 

P.O. Box 33211 (55133) 

Eagan, Minnesota 55121 . * 

Phone: (612) 733-3300 



3M COMPANY 

11151 Calaska Circle 

Anchorage, Alaska 99515 

Phone: (907) 522-5200 

3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. 

Los Arboles 842 

1686 Hurlingham 

Provincia de Buenos Aires 

Argentina 

Phone: 665-0661/0665 

3M AUSTRALIA PTY. LTD. 

P.O. Box 99 

Pymble, N.S.W. 2073 

Australia 

Phone: 498-9333 

3M OSTERREICH GES m.b.H. 

P.O. Box 611 

A1011 Vienna 

Austria 

Phone: 86-66-0 

3M BELGIUM N.V./S.A. 

Nieuwe Nijverheidslaan, 7 

B-1920 Machelen/Diegem 

Belgium 

Phone:722-51-11 

3M DO BRASIL LTDA 

Caixa Postal 123 

13100 Campinas, Sao Paulo 

Brasil 

Phone: Sumare 64-1700 

3M CANADA, INC. 

P.O. Box 5757, Terminal "A" 

London, Ontario N6A 4T1 

Canada 

Phone: (519) 451-2500 

3M CHILI, S.A. 

Casilla 3068 

Correo Central 

Santago, Chile 

Phone: 576876 

3M CHINA LIMITED 

40 Min Sheng Road-Pudong 

Shanghai, China 

Phone: 410661/411943 

3M COLOMBIA S.A. 

Apartado Aereo 11091 

Y 12693 

Diagonal 6A, Bis. No. 5-95 

Soacha (Cundinamarca) 

Bogota, Colobmia 

Phone: 781-1700 

3M CENTROAMERICA S.A. 

Apartado 10119 

San Jose, 1000 Costa Rica 

Phone: 37-50-33 

3MA/S 

Postboks 1393 

DK-2600 Glostrup 

Denmark 

Phone: 02-96-70-00 

3M DOMINICANA S.A. 

P.O. Box 103-2 

Santo Domingo 

Republica Dominicana 

Phone: (809) 533-7121 

3M EDUADOR C.A. 

P.O. Box 6137 

Guayaquil, Ecuador 

Phone: 399-777 

3M MIDDLE EAST S.A. 

P.O. Box 2693, Al Horriya 

Heliopolis 

Cairo, Egypt 

Phone: (20-2) 66-78-91 



3M INTERAMERICA, INC. 

(Division El Salvador) 

P.O. Box 681 

San Salvador, El Salvador 

Phone: 24-2444 

3M EUROPE S.A. 

106 BD. De La Woluwe 

B-1200 Brussels 

Belgium 

Phone: 761-2211 

cunucu 3u nv 

PL 26""""" 

02631 

Espoo 63 

Finland 

Phone: 520-011 

3M FRANCE 

Boulevard d I'Oise 

F-95006 Cergy Pontoise Cedex 

Fr3ncp 

Phone: (13) 031-61-61 

3M DEUTSCHLAND G.m.b.H. 

P.O. Box 10 04 22 

4040 Neuss 1 

Fed. Republic of Germany 

Phone: 2101-140 

3M HELLAS LIMITED 

P.O. Box 734 

Kifissias 20 

151 25 Maroussi 

Phone. 68-42-902 

3M COMPANY 

P.O. Box 8576 

Tamuning, Guam 96911 

Phone: (671) 646-1923 

3M INTERAMERICA, INC. 

(Division Guatemala) 

P.O. Box 2103 

Guatemala City, Guatemala 

Phone: 912742/911236/914425 

3M HAWAII 

P.O. Box 30048 

Honolulu, Hawaii 96820 

U.S.A. 

Phone: (808) 422-2721 

3M HONG KONG LIMITED 

G.P.O. Box270 

Hong Kong 

Phone: 8079211 

INDIA 

Birla 3M Ltd. 

Jubilee Building 

45 Museum Rd. 

Bangolore 560 001 

Karnataka, India 

Phone: 567348 

P.T. 3M INDONESIA 

P.O. Box 12/KBYT 

Jakarta Selatan 

Indonesia 

Phone: 510-809 

3M (IRELAND) LIMITED 

3M House 

Adelphi Centre 

Upper Georges Street 

Dun Laoghaire 

Co. Dublin, Ireland 

Phone: 803-555 

3M ITALIA S.p.A. 

P.O. Box 10411 

20110 Milano 

Italy 

Phone: 0275451 

3M INTERAMERICA, INC. 

(Division Jamaica) 

P.O. Box 451 

14 1/2 Retirement Road 

Kingston 5 

Jamaica, West indies 

Phone: (809) 926-3444 



SUMITOMO 3M LIMITED 

C.P.O. Box 490 

Tokyo, 100-91 

Japan 

Phone: (03) 709-8111 

3M KENYA LIMITED 

P.O. Box 48567 

Nairobi 

Kenya 

Phone: 542-880 



OU VADPI 
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Yoida P.O. Box 93 

Seoul, Korea 

Phone: 783-3651/5 

3M MALAYSIA SON, BERHAD 

P.O. Box 1115 Jalan Semangat 

Petaling Jaya 46870 

Malaysia 

Phone: 757-555 

3M MEXICO S.A. de C.V. 

Apartado Postal 14-139 

Mexico, D.F. 07000 

Mexico 

Phone: (905) 577-2100 

3M MIDDLE EAST S.A. 

17 Avenue Marnix, Bte 2 

1050 Brussels 

Belgium 

Phone: 513-9356 

3M NEDERLAND B.V. 

P.O. Box 193 

2300 AD Leiden 

The Nederlands 

Phone: 071-450450 

3M NEW ZEALAND LIMITED 

P.O. Box 33-246 

Takapuna 

Aukland 9 

New Zealand 

Phone: 444-4760 

MINNESOTA NIGERIA LTD. 

P.O. Box 10380 

Lagos, Nigeria 

Phone: 520590 

3MNORGEA/S 

Postboks 100 

N-2013 Skjetten 

Norway 

Phone: 74-16-10 

3M PANAMA S.A. 

Apartado 4454 

Panama, Republic of Panama 

Phone: 63-5244/5222 

3M PERU S.A. 

P.O. Box 1897 

Casilla Central 

Lima, Peru 

Phone: 416848 

3M PHILIPPINES, INC. 

Post Office Box 840 

Makati Commercial Center 

Makati, Metro Manila 

D-708 

Philippines 

Phone: 867071/867061 

MINNESOTA (3M de PORTUGAL, LDA. 

Rua Conde de Redondo, 98 

P-1199 Lisboa Codex 

Portugal 

Phone:56-11-31 

3M PUERTO RICO, INC. 

Call Box 3M, Pueblo Station 

Carolina, Puerto Rico 00628 

Phone: (809) 750-3000 



C/Q KHALDA CORPORATION 

P.O. Box 21840 

Riyadh 11485 

Saudi Arabia 

Phone: (966-1)478-68-14 

3M SINGAPORE PTE. LTD. 

P.O. Box 23 

Nee Soon P.O. 

Singapore 2678 

Phone: 4548611 

Sin ESFAriA S.A. 

Apartado 25 

Madrid 28027 

Spain 

Phone: 742-00-12 

3M SVENSKA AB 

S-191 89 Sollentuna 

Sweden 

Phone: 754-0080 

3M (SCHWEIZ) AG 

Eggstrasse 93 

P.O. Box 

8803 Rueschlikon, Switzerland 

Phone: 724-9090 

3M (EAST) AG 

Baarerstrasse 8 

6301 Zug 

Switzerland 

Phone: (42) 23-21-31 

3M TAIWAN LIMITED 

P.O. Box 1653 

Taipei, Taiwan 

Phone: 704-9011 

3M THAILAND LIMITED 

G.P.O. Box 1650 

Bangkok, Thailand 

Phone: 2519191-5 

3M INTERAMERICA, INC. 

(Trinidad & Tobago Division) 

34 Richmond Street 

Port of Spain 

Trinidad, West Indies 

Phone: (809) 62-38917 

3M MIDDLE EAST S.A. 

P.O. Box 2, Gayrettepe 

Istanbul, Turkey 

Phone: (90-1) 166-19-77 

3M UNITED KINGDOM PLC. 

3M House - P.O. Box 1 

Bracknell, Berkshire RG 12 1JU 

England 

Phone: 03-44-426726 

3M LOWER GULF LTD. 

P.O. Box 6903 

Sharjah 

United Arab Emirates 

Phone: (971-6) 59-45-33 

3M URUGUAY S.A. 

cno Carrasco 4683 

P.O. Box 239 

Montevideo 

Uruguay 

Phone: 586-004/562-620 

3M MANUFACTURERA VENEZUELA S.A. 

Apartado 2083 

Caracas 1010-A 

Venezuela 

Phone:572-8211 

3M ZIMBABWE (PVT.) LTD. 

P.O. Box AY 64 Amby 

Harare, Zimbabwe 

Phone: 47301, 46164 
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